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Sloopmelding Oosterdijk 61E Enkhuizen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2016 een sloopmelding voor Oosterdijk 
61 E, verwijderen van asbest golfplaten garage dak beoordeeld; 


Zienswijze, bezwaar of beroep 

Tegen een sloopmelding kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen. 

Informatie over de sloopmelding 

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van 
de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 - 360 100. 
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